KAZIMIERZ TABENSKI 


architekt 


przezywszy lat 65, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnal w Panu dnia 4 lutego 1946 r. 


Wyprowadzenie zwiok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastapi w Srode 
dnia 6 b. m. o godz. 4 po pol, na który-to smutny obrzęd zaprasza 
żona i rodzina. 


Nabozeństwo załobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 7 b. m. o godzinie 11 przed poł. w kościele Najśw. Marii Panny 
przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 
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